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胞 质 分 裂 过 程 中 林 蛙 卵 表面 麦 胚 和 
大 豆 凝集 素 受 体 的 分 布 和 作用 
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胞 质 分裂 时 卵 表面 出 现 分 裂 沟 ， 形 成 新 膜 ， 细 胞 一 分 为 二 。 在 这 过 程 中 我 们 用 荧 
光 显 微 镜 观 察 了 人 工 剥 去 受精 腊 的 林 峙 孵 细 胞 表面 的 荧光 素 标记 的 麦 脖 和 大 豆 凝 集 素 
受 体 的 分 布 变化 ， 以 及 高 浓度 的 植物 凝集 素 对 分 裂 沟 和 收缩 环 的 作用 。 

茨 光 素 标记 的 凝集 素 能 结合 至 细胞 表面 ， 凝 集 素 的 竞争 性 抑制 剂 能 使 菊 光 明显 减 
弱 ， 证 明细 胞 表面 有 上 述 两 种 凝集 素 的 受 体 。 

I . 受 体 分 布 的 变化 。 卵 裂 前 细胞 表面 上 述 两 种 凝集 素 受 体 的 分 布 是 均匀 的 ， 开 
始 分 裂 动物 极 出 现 一 条 明亮 的 带 ,不 久 带 中 出 现 不 明显 的 新 膜 , 新 膜 将 亮 带 一 分 为 三 。 
中 央 一 条 由 点 状 荧 光 相 连 ， 这 是 残留 在 分 裂 沟 上 的 老 膜 。 两 侧 两 条 荧光 很 强 ， 这 是 分 
裂 沟 的 边缘 。 与 边缘 相连 的 有 许多 放射 状 亮 线 ， 这 是 宰 皱 (图 1) 。 卵 发 释 续 进 行 ， 
亮 带 前 端 亦 一 分 为 二 。 新 膜 随 之 增多 ， 表 示 分 裂 沟 继续 加 深 。 第 二 次 分 裂 沟 的 出 现 基 
本 上 和 第 一 次 分 裂 沟 相 似 ， 但 分 裂 刚 开始 时 ， 亮 带 不 一 定 与 第 一 次 分 裂 沟 相连 ， 沟 边 
界线 亦 不 清晰 。 第 二 次 分 裂 沟 出 现 前 后 ， 卵 表面 的 荧光 亮度 有 增强 趋势 ， 这 在 麦 胚 凝 
集 素 较为 明显 。 

在 少 于 半数 的 卵 球 上 可 清楚 地 看 到 “ p” 字 图 形 ， 直 线 是 原始 分 裂 沟 ， 园 用 是 并 
光 较 弱 的 学 一 一 暗 尝 (图 2 ) 。 障 学 出 现 的 时 间 早 晚 不 一 ， 存 在 的 时 间 长 短 不 一 ， 量 
的 直径 大 约 是 孵 直 径 的 一 半 。 在 第 二 次 分 裂 沟 上 有 了 时 也 可 看 到 暗 量 ， 并 能 随 分 裂 沟 的 
延长 而 移动 。 与 暗 归 相反 的 还 会 出 现 亮 熏 (图 3 ) ， 亮 学 的 直径 会 逐渐 缩小 ， 最 后 形 
成 乳头 状 突起 。 

卵细胞 表面 荧光 强度 的 改变 表明 凝集 素 受 体 随 细胞 表面 的 运动 而 在 不 断 地 变化 着 

了. 受 体 的 作用 。 和 剥 去 受精 膜 的 正常 卵 在 铅 改 后 ， 由 于 外 面 没有 受精 腊 包 囊 ， 以 
及 收缩 环 的 强力 收缩 ， 新 膜 暴露 ， 每 一 裂 球 基本 上 相互 分 开 (图 4 ) 。 若 在 分 烈 前 将 
砷 球 浸泡 于 高 浓度 的 凝集 素 溶液 中 ， 卵 球 仍 能 分 裂 ， 但 新 膜 暴 露 减少 ， 甚 至 不 暴露 ， 
裂 球 也 不 各 自分 开 。 在 这 过 程 中 还 能 看 到 以 前 暴露 出 的 新 膜 会 突出 卵 球 表面 (图 5 )。 
新 膜 暴 圳 的 多 少 与 凝集 素 的 浓度 和 漫 泡 时 间 有 关 , 浓 度 愈 高 , 浸泡 时 间 愈 长 ， 新 膜 暴露 
愈 少 。 有 关 受 体 作用 的 机 制 目前 正在 研究 中 。 
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图 版 说 明 
去 神 受 精 膜 的 成 活 峙 孵 ， 分 型 前 不 久 用 异 硫 后 酸 一 麦 且 一 麦 脖 凝 集 素 或 异 硫 氛 酸 一 大 豆 
族 集 素 染 5 一 10 分 捉 后 的 表面 荧光 。 
图 1 .单条 期 ， 明 亮 的 颗粒 状 荧光 形成 纺锤 装 半 构 ， 过 边 连 有 神 驾 。 大 箭头 示 分 裂 沟 中 


残留 老 膜 ， 小 箭头 示 无 荧光 的 疡 膜 。 x125 ， 
图 2, 暗 村 ， 兰 头 示 单条 期 出 现 之 分 裂 沟 x 40 
图 3. 充军 ， xi25 ， 


图 4 。 未 标记 荧光 的 剥 去 党 精 腊 成 活 的 旷 ，4 细胞 ，。 
图 5. 4 细胞 时 ， 部 分 收缩 环 失去 人 必用， 新 膜 突 出 稣 表 第 二 次 分 裂 沟 闭合 【将 头 所 示 ) 
新 膜 不 明显 。 x d0 


